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नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 नवम्बर , 1995 
सा . पा . नि . 735 ( अ )- - केन्द्रीय सरकार , भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम , 1986 ( 1986 का 63 ) 
को धारा 37 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( कु ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो 
( महानिदेशक की नियुक्ति , रोवा के निबंधन पोर गर्ने ) नियम , 1987 का और संशोधन करने के लिये 
निम्नलिखित नियम बनाती है, मर्यात् :- - 

___ I. ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो ( महानिरेशक की नियुमित, सेवा के 
निधन और पाते ) मंशोधन मियम, 1995 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रमृत्त होंगे । 

2. भारतीय मानक ब्यूरो ( महानिदेशक की नियुक्ति, मेवा के निधन भौर शर्स ) नियम , 1987 
में , नियम 4 के लिये निम्नांकित नियम को प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :--- 
" 4. पदावधि - - ( 1 ) गहानिदेशक तीन वर्ष को अवधि के लिये या जब तक बह 60 वर्ष की आयु प्राप्त 

नही कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो , पय धारण करेगा मौर पुनर्नियुक्ति के लिये 
पात्र होगा : 
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परन्तु यह कि जहां केन्द्रीय गरकार इस बात से मष्ट हो कि माठ वर्ष की प्राप्य पान कारने के 
बाद सेवानिवृत होने वाले मानिशान की पूननियक्ति न्यू हित में है तो रह वर्ष से प्रताप 
अवमि के लिये पुननियक्त कर गयी है । 

( rigue 1 (( )/ 37 atm ga 
रानीव श्रीवास्तव, संयुक्त मचव 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES , CONSUMER 
AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 
(Department of Civil Supplies) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th November, 1995 
G . S . R . 735 ( E ). - In exercise of the powers conferred by clause ( e ) of sub 
section ( 2 ) of section 37 of the Bureau of Indian Standards Act , 1986 (63 of 1980 ) , 
the CentralGovernment hereby makes the following rules further to amend the 
Bureau of Indian Standards ( Appointment, Terms and Conditions of serview 
Director-General) Rules, 1987 , nancly : 
1 . (1 ) These rules may be called Bureau of Indian Standards (Appointment, 

Terms and Conditions of Service of Director -General) Amendinent, 

Rules, 1995. 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the 

Official Gazette. 
2 . In the Bureau of Indian Standards (Appointinent, Termsand Conditions 
of Service of Director- Gencral) Rules , 1987 , for rule 4 of the following rule shill 
be substituted namely - 

“ 4 . Term of office - The Director -General shall hold office for a term 
of three years or until he attains the age of sixty years , whichever is earlier , 
and shall be eligible for re-appointment : 

Provided that where the Central Government is satisfice that the re-appoint 
ment of an outgoing Director -General afier he has attained the age of sixty years 
is in the interest of the Bureau , it may re- appoint him for a period not exceeding 
two years." 

[No. 6 (6 )/87- BJS ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Secy . 
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